Canbey Forklift Kiralama 

Firma olarak sizlere kiralık forklift hizmeti veriyor ve bu hizmetten en iyi şekilde 
faydalanmanızı sağlıyoruz! Bakımlarını ve onarımlarını yine şirketimizin karşılayacağı bu iş 
makinelerini bizlerden günlük, haftalık, aylık veya dilediğiniz döneme göre kiralama hakkına 
sahipsiniz. 

Siparişlerinizden hemen sonra araçların uygunluğuna göre sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. 

Bu minimum 1-2 iş günü sürmekle birlikte, en geç 3 iş günü içerisinde sizlere ulaşmasına 
işarettir. İşinizin aciliyetine göre bizlere bir durum bildirimi yaptıktan sonra da araçlarınız ile 

alakalı daha sağlıklı bilgiler alabilirsiniz. 

Bizlere ne kadar süre ile kiralamak istediğinizi belirttikten 
sonra bu iş makinesini hemen sizlere gönderiyor, kullanım 
süreci boyunca da sahip olmanıza yardımcı oluyoruz. 
Kiralama süresinden sonra da bittiği süreçte yine 
sîzlerden teslim alıyoruz. Bu tarz bir işleyişle ürünleri alma 
ve kiralama gibi işlemler artık oldukça kolay bir şekilde 
ortaya sunulmaktadır. 

Günümüz şartları düşünüldüğü zaman kapsamlı iş 
makinesi kiralamak firmaların en çok dikkat ettiği 
noktalardandır. Bu aşamada hizmetlerinizi 
gerçekleştirmek için makul şartlar altında bir çok iş makinesine uygun fiyatlardan 
ulaşabileceğiniz ortamlar oluşturmaktayız. 

Avrupa yakası İstanbul forklift kiralama hizmetiniz için bizlere telefonla ulaşabilir konulara 
ilişkin detaylı bilgilere sahip olarak hizmetlerimizin tamamlanmasına aracılık edebilirsiniz. 

Avrupa yakası bölgesinde yaptırmak istediğiniz forklift kiralama hizmetlerimizden sizler de 
yararlanmak için hemen firma yetkilimiz ile iletişime geçebilir ve yedi gün yirmi dört saat 
boyunca bizden kesintisiz iletişim almanın tadını çıkartabilirsiniz. 

Forkliftin teknik özellikleri 

Forklift türü iş makineleri yük kaldırma kapasiteleri 1 ile 40 ton arasında değişmektedir 
genellikle yük kaldırma yükseklikleri 3-4 metredir. Özel amaçla asansör sistemlerinde yapılan 
değişikliklerle 9 metre yüksekliğe kadar yük kaldırabilirler şişme ve dolgu lastikli olur 
direksiyon donanımı arka tekerleklere müdahale eder dönme işlemi arka tekerlekler 
tarafından yapılır. 

Benzinli forkliftler: benzin motorları ile tahrik edilirler ekonomik olmamaları sebebiyle son 
zamanlarda kullanımı oranları azalmıştır. 

Lpg li forkliftler: benzin motorlarının yakıt sistemlerindeki bazı değişikliklerle sıvılaştırılmış 
Petrol gazı kullanan motorlarla tahrik edilir kapasiteleri dizel forkliftler e nazaran düşüktür 
Egzoz gaz emisyonları benzin ve dizel forkliftler e nazaran çok azdır yakıt tankı doldurulması 
ve değiştirilmesi pratik olmadığından ağır iş koşullarında çalıştırmaları uygun değildir buna 
karşılık çevreyi az kirletmesi ve ekonomik olması nedeniyle uygulama alanı oldukça fazladır. 

Kaynak: https://www.canbevforklift.com.tr/ 



